Za duszę 4. p. 


Siostry Magdaleny Marii, Dominikanki, założycielki 
i pierwszej dyrektorki Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek 


odbędzie się 


we wtorek dnia 30 września 1947 roku o godzinie 8 rano w kościele 
SS. Dominikanek na Gródku, Mikołajska 21 


NABOZENST 
na któreżzapraszają Znajomych i Przyjaciół Zmarłej: 


Dyrekcja i Instruktorki Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek. 


& 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szozepański L. 2— Telefon 555-67 


